Simbolos de alteração 


- Completar a Escala 


H - Sustenido — Eleva a nota ou acorde em 4 tom 


Db — Bemol — Abaixa a nota ou acorde em % tom 
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G 
La S1 Do Re Mi Fa Sol 


